1963/05/31 


iistrichanente secrebo 


Ainaxo 3 


al. ivobocolo del, 


"3L" ae Mayo de 1963 


de los aparatos de reconocimianto de radio y 
radiobécnico que se ontresan a ia Repfiblica de 
Guba (los aparatos euimerados en la presente Linta 
ha estado en uso on Cuba a pair de enero de ΤΟ) 


\ 
D CO mT a anda ΠῚ 
Recepbores de radio Ἀπ ΟΜ, “8 ἀπιθροδν 
Recépbores de radio Π.- 7 Ὁ ἥποροσ - 
Receptores de vadio RQ iP. jner 5 
Dispositivos adiciénales "duo" 2 juasos 
Dispositivo adicional τς. i §ueasso 
in - Grabadores +64 3 ΠΟΜΠῸΣ 
ε Dispositivos R-327 2 juegos 
" : Radiosoniémetros R=-3O0TAR Loe jueros, 
᾿ ||} - Radiogoniémetres R-305 γ΄ 2 jnepyos- 
" Ϊ staciones radiotécnicas REU-T “0 juegos 


Estaciones badiotécnicas [5 -τὸ “ 2 juegos 
Ι | «Estaciones radiotécnicas [108--. ’ 2 juegos 


a ᾿ . Estaciones radiobécnicag "Dnieps" via ἀπ. "ΟΠ 
fo | . Receptor de radio WSM~I8) . ΝΣ δασρο 
Ἧ | leceptor de radio USM 300 ST jues 
7 Telégrafos impresores ST ; 4. juegos 
i Dispositivo de antena R-2337 con 

n | 4 connutador R-338 1 juego 
| | Dispositivo de antena "Main" I. jueso 


ah Agroegados de alimentacion cléctvica 
Ws i AB-2-0/230 2 


fquipo de reparacion pars el eeceptor 
R250) Creparacion media) . t 


veo 
InsGeumentos de wedide y equipo da 
reparacion por un valor ΠΟΙ ἢ hasta 3200 pubilos 
Por importa Loblal: 365000 cublogs 
.“-, 
we 


Seat air’ 


᾿ς Denominacién de tiaterYales 


ectificadores de selenio, varios 


amaras fotogréficas de aviacién 
de a bordo 

Equipos y materiales de montage, 
iinstrumentos de medicién y control, 
srepuestos, agregados y otros 
itateriales segin especificacién del 
;Suministrador (con entrega en I962- 
i 196) 


ξ 


Diversos instrumentos y materiales 


(se entreran por el 
io Exterior de 


Por importe total: 


‘De ellas 3 unidades Seran ' 
" entregados en 1963 


1 
} 
i 
te 
| 


‘para la explotacién de las estaciones 


Γ- 


Cantidad 


26%) wnidades ᾿ 


2 juegos 


1700000 rublos 


